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गृह मंत्रालय 

अधिसूचना 

नई दिल्ली, 23 फरवरी, 2016 
सा. का. नि . 189( अ). - केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल अधिनियम, 1968 (1968 का 50) की धारा 22 की उप - धारा (2) के खंड 
( क ) के साथ पठित धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल, अग्निशमन विंग ( अधीनस्थ रैंक ) समूह ख और समूह 
ग पद भर्ती नियम, 2011 का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात: 
1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल, अग्निशमन खंड ( अधीनस्थ रैंक ) सूमह ख और सूमह ग पद भर्ती संशोधन 

नियम , 2016 है । 
(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे । 
2 * 


[ सं . ई- 32012 / 02 / 2009 / स्था .1] 


हरीश चन्द्र, निदेशक ( कार्मिक ) 


टिप्पण : मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप - खंड (i) में सा. का.नि. सं. 79 ( अ) द्वारा तारीख 10 फरवरी, 2011 को प्रकाशित 

किये गये थे । 


* हिन्दी पाठ में संशोधन की आवश्यकता नहीं है । 


MINISTRY OF HOME AFFAIRS 


NOTIFICATION 

New Delhi, the 23rd February, 2016 
G . S. R. 189 ( E ). - In exercise of the powers conferred by section 5 , read with clause ( a) of sub-section ( 2 ) of 
Section 22 of the Central Industrial Security Force Act, 1968 (50 of 1968), the Central Government hereby makes the 
following rules to amend the Central Industrial Security Force , Fire Wing (Subordinate Ranks) Group ‘ B and Group C 
Posts Recruitment Rules, 2011, namely : 
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1. ( 1) These rules may be called the Central Industrial Security Force , Fire Wing (Subordinate Ranks) Group 
B and Group C Posts Recruitment Amendment Rules, 2015. 

(2 ) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette. 

2 . In the Schedule to the Central Industrial Security Force , Fire Wing ( Subordinate Ranks) Group B and C 
Posts Recruitment Rules, 2011 against serial number 2 , relating to the post of Sub - Inspector ( Fire /Lab ), in column 
number 8 , under the sub -heading “Medical Standards” for the entry " vision 6 /6 vision 6 / 12” the following entry shall be 
substituted , namely : - 
“ vision 

vision 
6 /6 

6 / 12 


OR 


6 /9 


6 / 9 J.I J. II” . 


[No. E - 32012 /02 /2009/ Estt. I] 


HARISH CHANDER , Director (Pers) 


Note : The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part- II, Section 3 , Sub -section (i), vide 

number G .S . R 79 ( E ), dated the 10th February , 2011 . 
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